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© '®) NWENDUNG 


Das Heimmagnettongerät BG-23 ist ein modernes Gerät zur Aufnahme von Sprache und Musik. Es zeichnet sich u a. 
durch vollendete Form und einfache Bedienung aus. Geringe Masse und eine Tragetasche gestatten einen bequemen 
Transport des Gerätes. 


Der Frequenzbereich reicht aus, um hochwertige Musiksendungen aufzunehmen und wiederzugeben. Bei Verwendung 
der Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s ergibt sich bei niedrigem Bandverbrauch eine lange Spielzeit. Der Wunsch 
vieler Schmalfilmamateure, ihre Filme zu vertonen, kann mit dem Gerät BG-23 erfüllt werden, wenn ein geeigneter 
Tonkoppler, wie z. B. der „Weimar-Ton“ (Hersteller VEB Feingerätewerk Weimar), in den Bandablauf geschaltet wird. 
Das Gerät wird auch-.den Wünschen Jer Tonbandamateure gerecht, eigene Bänder zu „mischen“. An dieses Gerät kann 
nämlich ein Mischpult, wie z. B. der „Tonmixer“ (Hersteller VEB Fernmeldewerk Arnstadt), angeschlossen werden. 


©) (OFECHNISCHE DATEN 


Netzanschlußspannung 
Leistungsaufnahme 

Moximale Spieldauer 
Bandgeschwindigkeit 
Bandsorte 

Bandanzeige 
Mikrofoneingangsempfindlichkeit 
Rundfunkeingangsempfindlichkeit 
Ausgangsspannung 
Ausgangswiderstand 

Ausgang für Außenlautsprecher 
Frequenzbereich 
Röhrenbestückung 
Abmessungen 

Masse 


110, 127, 150, 220, 240 V, 50 Hz 
ca. 35 VA 

2 X 60 min mit CR-Band 

9,5 cm/s 

CR (VEB Filmfabrik AGFA Wolfen) 
Zählwerk 

<S 5 mV, 1 MOhm 

< 5 mV, 50 kOhm, n. DIN 45511 
2 O dB ( A 0,775 V) an 10 kOhm 
10 kOhm 

> 1W an 5 Ohm 

60... 12000 Hz n. DIN 45511 
ECC 83, ECL 81, EM 84 

325 mm X 285 mm X 170 mm 

ca. 8 kg 


Anschlußmöglichkeiten für Tonkoppler zur Schmalfilmvertonung und Mischpult vorgesehen, 
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UNSER FERTIGUNGSPROGRAMM 
UMFASST 


9-Schleifen-Oszillograph 9 SO-1 F2 
4/8-Schleifen-Oszillograph 4/8 SO-1 
3-Schleifen-Oszillograph 3 SO-101 
Meßbereichwähler 

Meßschleifen 

Piezoelektrische Meßeinrichtung 
Zeitmarkengeber ZMG-1 
Elektronenschalter ELS-1/F2 
Dämpfungsschreiber DSch-1 
Elektrokardiographen 
Elektrokardioskope 
Achtkanal-Registriereinrichtung 8 RGE-1 
Heimmagnettongeräte 
Banddiktiergeräte 


Änderungen vorbehalten! 


veEB MESSGERATEWERK ZWONIT-Z 
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